Obywatel M. K. organista parafii Św. Szczepana 
przez lat 67 


opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu d 7. Marca 1864. r. 
przeżywszy lat 87. 


Pozostałe córki, syn, wnuki i prawnuki, zapraszają krewnych, przyjaciół i pobożną publiczność na wyprowadzenie 


zwłok dnia 10. Marea o godzinie 9. do kościoła Św. Szczepana. zkąd odprowadzone będą na cmentarz. 


Drukiem K, Budweisera w Krakowie. 


